Panasonic 

取扱説^書 

I 一般家庭用 I ジエツトウォツシヤー 

品番 EW - DJ 40 


す 

水洗い 0 K 

I 保管用 I 
保証書付き I 


お買い上げいたださ、 
取扱説明書をよくお言ミ 
ご使用前に r ま全上の 
保証書は「お買い上げ 










■ 


憂を上のご注意 r 必ずお守りください j 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明し 
ています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明し 
ています。 


「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

みな 「傷害を負ラことや、財産の損害び発生するおそれびあ 
乙じ/エ局る内容」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 

(次は図記号の例です） 



A 警告 


水場使用禁止 


• 巧電アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 

感電 • 発乂のおそれびあります。 

• 巧電アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい 
ときは使用しない。 

感電•ショート • 発乂のおそれびあります。 

•コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げた 
り、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せた 
り、挟み込んだりしない。 

感電 • 発乂のおそれびあります。 

•器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 

充電•ショート•発乂のおそれびあります。 


• 乳幼児の手の届くところに置かない。 

付属品や取りはずしのでをる部品などの誤飲による事故や 
トラブルのおそれがあります。 













>> 安全上のご注意(つづさ) 


A 注意 


•乳幼児や自分で操作ができない方、□内の感覚が弱い方などは 
使用しない。 

けがの原因になります。 

0 

禁止 

•顔などに向けて使用しない。 

目や鼻、耳、のどなどに水流をあてると傷書を受けるおそれびあ 
ります。□腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは医師 
にご相談ください。 


•タンクに40たを超える温水を入れない。 

守らないとやけどの原因になります。 


• アダプターを振< ときは、コードを持たずに必ずアダプターを 
持って巧く。 

守らないと感電•ショートして発乂することびあります。 

Q 

•巧電時似外は、アダプターをコンセントか5巧く。 

守らないと、絶縁劣化による感電や漏電乂災の原因になります。 

必ず守る 

• □腔洗浄するときは、機器を常に清潔にし、新しい水道水または 
めるま湯を使用する。 

•使用後は必ずタンク内の水を捨て、2〜3秒運転して本体内の水 
巧きをする。 

不潔な状態で使用を続けますと、カビや雑菌び繁殖し、健康を書 
する原因になります。また悪臭や故障の原因にちなります。 


ご使用の前に 


•健康な歯ぐさの場合でも、使いはじめに出血することびあります。こ 
れまでになかった刺激を与えたことび原因で、通常は]〜2週間で 
出血は止まります。もし2週間じ(上出血び続く場合は、歯ぐさに異 
常(歯周病など)びあることび考えられるので、使用を中止し、医師に 
ご相談ください。 
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□ 口 のなまス 


〈前面> 



消面> 

ノズル差し込み穴 

充電表示ランプ^^ 
ノズル解除ボタン 本体ソケット—& 


スイッチ 
▼マ-ク 


タンク 


給水用ふた 


ノズル収納部 


吸上げチューブ 
フィルター 



ノズル （1 本） 


お知5せ 


充電アダプター 


コ-ドー 


器具用 
プラグ 




アダプター 


け着入後初めてお使いのとさに、本体内部(タンク、吸上げチューブなど） 
に水滴び付着していることびありますび、これは性能(水流)テストな 
どを行った蒸留水び残っているもので、衛生上問題はありません。 


安全上のご注意 I 


I 各部のなまえ 
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巧電 (1 しかた 


>使い始め(購入直後や3か月!;(上放置したとさ)や使用中に動作び 
停止したときは必ず16時間!;(上充電してください。 

(使用時間び短くなったり、水び出にくい場合びあります） 

>周囲温度は日〜 4 crc 政内で使用してください。 

>本体ソケットに水滴びついている場合は、十分にふき取ってから 
器具用プラグを差し込んで < ださい。 

故障の原因になります。 

>器具用プラグの着脱は、コード部を持って行わないでください。 
故障の原因になります。 


^お知らせ J - 

• 継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。 
• 充電中、本体び多少あたたかくなりますび異常ではありません。 
•正常な充電をしてち使用でさる時間び短くなったとさは蓄電池の 
寿命です。 

(目安は約3年ですび使用•保管などの状態により大きく変化します) 



1 スイッチを 
「切•巧電」にずる 

•スイッチを「入」の状態でち充電 
でさますび、充電後アダプターを 
コンセントから抜いた際に動作 
します。 

必ずスイッチを「切•充電」にして 
から充電してください。 

〇本体を収納ずる 



4 コンセントにアダプターを 
しっかり差し込む 


充 

電 

の 

し 

か 

た 



巧電表示ランプ(ホ)の点口を確認ずる 

( 約8時間で巧電ち了 


• 充電び完了してち、充電表示ランプは消えません。 
• 1回のフル充電で約]己分間使用でさます。 
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使いかた 


使用する 


>コードをつないだままでは動作しません。 

>水または4ぴ CIU 下のめるま湯でご使用ください。 



1給水用ふたを開ける 

2 本体を▼マークまで 
引を出ず 

•給水用ふたび閉まったままでは、 
本体を引さ出しにくくなります。 

I •▼マークの下線まで引さ出さない 

I と水圧び上びりません。 

I • この時、ノズルび収納部から飛び 

U 出しますのでご注意ください。 

〇白い本体側を持ちなが!5 
〇 ノズルをノズル差し込み穴 
に取りつける 

•確実にしっかりと「カチッ」と音び 
するまで押し込んでください。 

4 本体を横(水平）にして 
水を入れる 

]• 常に新しい水道水をご使用くださ 
い。 

•塩、歯磨さ剤、薬品などは入れない 
で < ださい。 

^ •続けてご使用になる場合、スイッチ 
び「切*充電」になっていることを 
ご確認ください。 

5 給水用ふたを閉める 

•給水後は確実に閉めてください。 





□の中にノズルを入れる 

X 


※本体を傾けすざると、タンク内の 
吸上げチューブの先端び、水中か 
ら出て水の噴出び止まる場合びあ 
0ます。 

スイッチを入れて使用ずる 

• 満水で約4□秒使用でさます。 

( モード(強さ）を選べます） 

ノーマル 

• 通常のお手入れに 

ソフト 

• 歯ぐさの状態に不安びあるとさ 

• ノーマルでは 強すざると感じられ 
るとさ 

• ノズルの先端び歯や歯ぐさに強く 
あたらないようにしてご使用くだ 
さい。 


>落としたり乱暴に扱ったりしないでください。 

>本体内の水抜さをする時攻外、タンクに水び入っていない状態で 
動作させないでください。 

故障の原因になります。 


使いかた 
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上手な使いかた 



ノズル交換について 

• ノズルの先端び変形していたら、 
新しいノズルと取り替えてください。 
故障の原因になります。 

• ノズルの変形びなくてち衛生上、 

6か月を目安に取り替えてください。 
(別売品については P 1 7参照） 
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上手な使いかた 


上手な洗浄のしかた 




使い終わった! 5 

1 給水用ふたを開け 
タンクの水を捨てる 



2 スイッチを入れ 

本体内の水を抜を取る 

• 水び出なくなるまで2〜3秒動かす。 



Q スイッチを「切•巧電」にずる 


①ノズ J レ解除ボタンを巧しなが!5 
⑨ノズルを取りはずし 
ノズル収納部へ戻ず 


5 本体についた水滴を乾いたタオル 
などでふき取る 


本体を収納ずる 

♦カチッと固定されるまで押し込む。 



>タンクの上部に指などをはさま 
ないよラにして < ださい。 


系台フ火用ふたを閉める 


>必ず充電アダプターを取りはずして、本体のみを水洗いしてくだ 
さい。 

>カビや雑菌び繁殖するおそれびありますので、されいに洗った後、 

I 使用後バッグなどに収納される場合は、本体に残った水の浸み出 
しを防ぐためタオルなどにくるんでください。 

カビや雑菌の繁殖を防ぐため、なるべく早くバッグなどから取り 
出し乾燥させてください。 


使い終わった5 







お手入れ 


ノズル) - 

(ノスレ解除ボタンを押しなびら 
取りはずしてください） 

水洗いして、乾いたタオルなどで 
ふさ取る 


本体) - 

巧れはせつけん液を含ませた巧などで 
ふいた後、乾いたタオルなどでふさ取る 
巧れがひどい場合は水洗いする 


•本体はシンナー.ベンジン•アルコール 


などではふかないで<ださい。 

故障や部品の割れ、変色などの原因に 
なります。 



•己び C じ(上の温水では洗わないでくださし、。 
• 本体を水の中に放置しないでください。 

• 水洗い後は水分をふさ取つてください。 



吸上げチューブ） 

水洗いして、乾いたタオルなどでふさ取る 
• 吸上げチューブを折り曲げないでください。 

《吸上げチューブの動さび悪 < なるなど故障の 
原因になります。 


タンク； 

I 給水用ふたを開け、タンクを強くひっぱりはずし、タンク内部 
のお手入れをしてください 
水洗いして、乾いたタオルなどでふさ取る 

•内面等のミちれは、ブラシなどで洗い、乾いたタオルなどでふさ取る 

※長期間使用しないとさは、タンクは乾燥させてください。 


お手入れ 


給水用ふた J 

ゴミ-巧れなどをふき取る 

※ふき取らないと水漏れの原因になります。 
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畜電池の寿命と父換 


另。凡品 

最寄りの販売店へご用命ください。 

なお、お求めの際には、「本体品番 ( EVV - 
D 」40)」と「替ノズ J レ品番」をご確認の 
5え、お買い求めください。 

※替ノスレ EVV 日 92 P はご使用になれ 
ません。 

※替ノスレ EVV 日9己□は、取りつけるこ 
とはでさますび、収納でさません。 

♦ 掲載製品の品番•仕様•価樹ま、2日日9年12月現在のものです。 
予告なく変更になることびありますのでご了承ください。 


定格•仕様 


替ノズル (2 本入り） 

EW 0955 

^~識別 IJ ング付 
心 希望小売価格 

630円（税込) 


別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でをお買い巧めいただけます。 

CLUB Panasonic 

Paiia〉eiis ら http :// club . panasonic . jp / nnall/sense 


蓄電池の寿命と交換 

•寿命 3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数び 
極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。 

(蓄電池寿命は使用•保管などの状態により大きく変化します。） 

• 交換 蓄電池の交換は、必ずお買い上げの販売店または、ノ ':ナソニック電工 
修理ご相談センターにご相談ください。 

ご自分で行5と防水機能び維持でさず故障するおそれびあります。 


電源方式 

充電式 

充電時間 

約8時間 

定格電圧 

AC 1日日-24日 V 50-60 HZ 

消費電力 

約2 W (充電時） 

振動数 

約]，己日日回/分 

水圧 

ノーマル約朗 xl 0 4 Pa (約6.日 tef / cm う 

連続 

約1日分(室温2ぴじにて満充電後） 

ソフト約 39 xl 0 4 Pa (約 4.0 tef / cm う 

使用時間 

電池の劣化により減少します 

_1_ -t 

高さ 218 X 幅己 1 X 奥行 68 mm 

タンク 容量 

約16已 ml (約40秒使用可） 

スきで 
(末化） 

(収納時:高さ 142 X 幅己1 X 奥行 68 nnm ) 

質量 (本体） 

約26己呂 

VY 中^ ■'+、ノ 

※コード長さ約 1.8 m 


修理を依頼される前に 


蓄電池の寿命と交換/別売品/定格•仕様 






製品を廃棄するとをのお願い 

(ニッケル水素電池 U サイクルにご協力を） 

_ A 警告 _ 

製品は廃棄するときのみ分解する。 

守らないと火災-感電-けびの原因になります。 

修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、ノ':ナソニック電工お客様 
ご相談窓□の修理ご相談センターにご相談ください。 


• この製品に使用しておりますこッケル水素電池は U サイクル可能な貴重 
な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはこッケ j レ水素電池を取り 
出し、充電式電池 U サイクル協力店へお持ち<ださい。 


本製品の使用電池 

•名 称:円筒密閉型ニッケル水素 ( Ni - MH ) 蓄電池 

•公称電圧: DC 2.4 V •数 量: 2本 



廃棄電池の取り出しかた 


♦この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。 

ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障ずる原因になりまず。 

•必ず本体から器具用プラグ（アダプター）をはずして分解してください。 
•動作するとさは、止まるまでスイッチを入れて電池を使いさってくださ 
い。 

• ドライバーを用い、次の手順で分解してください。 


〇〜©の手順で分解ずる 
©ニッケル水素電池を取り出す 



•取り出した廃棄電池は、 
® ©端子をショートさせ 
ないように注意してくだ 
さい。 


取り出した廃棄電池は、 
充電式電池 U サイクル協 
力店へお持ちください。 
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海外でのご使用について 


この商品は" 


A -2 プラグ 



A -2 プラグな外の地域では、市販のプラグアダプター3 

を別遠ご準備ください。 （※電圧の交換はできません） 

[ C - 2 ] I B -31 I BF ( S -3) I r 0 


電圧：100〜24 0 V 
プラグ: A -2 タイプ 

の国/地域で使えます。 


拙 A 




-アース 付 
タイプち 
使えます 


下表でご確認のうえ、ご使用ください。 

例）アメ IJ 力合衆国……そのまま使えます。 

イタ IJ ア . 市販の C -2 プラグアダプターび必要です。 

グアム島•サイパン島…そのまま使えます。 

台湾 . 地域によっては、市販の0プラグアダプターび必要です。 

世界の電圧とプラグく World Voltage and Plug Chart 〉 


A -2 

A -2 、BF 

A -2 

B-3.br 0 
C -2 

C -2、 B -3 

C -2 

C -2、 B -3 
C -2、 B -3、 目 F 
C -2 

A -2、 C -2 

C -2 

C -2 

C -2 

C -2 

C -2 

C -2、 日 

C -2 

A -2、 C -2 
0 


A -2 

0 

0 

A -2、 C -2、0 


1 国/地域1 

1 ffi & 1 

プラグ 1 

日本 

100( —般家庭） 

A -2 

ィンド 

230/240/250 

C -2、 B -3、 目 F 

インドネシア 

127/220/230 

A -2、 C -2、 B -3 、BF 

シンガポール 

110/230 

B -3 、BF 

タィ 

220/240 

A -2、 C -2、 目 F 

大韓民国 

100/110/200/220 

A -2、 C -2、 目 F 、 日 

台湾 

110/220 

A -2、0 

中華人民共和国 

110/220 

A -2、 C -2、 目- 3、 BF 、 日 

フィリピン 

110/115/220/230/240 

A -2、 の、目- 3、 BF 、 日 

ベトナム 

110/12日/220/230 

A -2、 C -2 

香港特別行政区 

200/220 

C -2、 B -3、 目 F 

マカオ特別行政区 

115/127/220 

A -2、 C -2、 B -3 

7 レー シア 

240 

C -2、 B -3、 目 F 

アルゼンチン 

220/22巳 

C -2、 BF 、0 

プエルトリ〕 

120 

A -2 

ブラジル 

127/220 

A -2、 C -2 

メキシコ 

120/125/127 

A -2 

アラブ首關連邦 

220/230/240 

C -2、 B -3 、BF 

エジプト 

220 

C -2、 B -3、 目 F 

クウエ-卜 

240 

C -2、 B -3 、BF 

トルコ 

220/230 

A -2、 C -2 

南アフ1」力共和国 

220/230/240/250 

C -2、 B -3、 目 F 

モ□ッコ 

115/127/220 

C -2 


製品を廃棄するとさのお願い 


海外でのご使用について 
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保証と アフターサービス (よくお読みください) 

修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談<ださい 




▼お買い上げの際に記入されると便利です 

販売 

店名 



電 

話 

( ) 

- 

お買い 

上げ曰 

年 

月 曰 


修理を依頼されるときは 

「修理を依頼される前に」 （ P . 1 6) でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを 
抜いてお買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 

•製_品_ 名_ジェットウォッシャー_ 

•品 番 EW - DJ 40 

♦故障の状況 でさるだけ具体的に 

♦保話期間中は、保話書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせていただ 
きますので、おそれ入りますび、製品に保罰書を添えてご持参ください。 

保罰期間：お買い上げ曰か5本体•充電アダプター1年間(ただし、ノズルは消耗 
品ですので、保罰期間内でち r 有料」とさせていたださます） 

♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただき 
ます。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 

[ apn 診断-修理-調整-点検などの費用 
部品および補助材料代 
[ aiiW ] 技術者を派遣する費用 
* 補修用性能部品の保有期間巨塁 

当社は、このジェットウォッシャーの補修用性能部品（製品の機能を維持するた 
めの部品）を、製造打ち切り後已年保有しています。 
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■乾居や贈答品などでお困りの場をは、下の窓□にご相談ください 
パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 

P 修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください。 ] 
-転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名-品番をご確認の上、下記窓□へ 


•修理に関ずるご相談は . 

修理ご相談センター 

(全国共通番号)0570 -081-365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。 

3曰曰曰/受付別寺〜20時 

ただし、携帯電話 ‘PHS’IP/ 光電話等は下記の電話番号へおかけください。 

+眠 か nc cone man 巧 71-8 關日大阪府門真市門真1048 
大阪巧 06-690 日- 1090パナソニック電エテクノヴ-ビス ㈱ 

ホし幌巧 01 1-261 -6401© 名ち 屋 狂〇已 2 -已己 1 -7900(© 

東京 巧 03-5392-7190(© 福岡 巧 092-622-053 1嚴 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 

パナソ ニ ック お客様ご相談センター 受付誰き5〜日2〇時 

パナは 3巨已日 

電話3お II 【ホ】 0120 -878-365 

/っドル※携帯電話. PHS からもご利用に 
なれます。 

■上記番号がご利用いただけない場合… 06 - 6907-1 187 
[■FAX フリーダイヤル函 .… 01 20 - 878-236 

※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線 
の混雑時に数分で切れる場合があります。 

※霞)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料 
は聘社負担です。 

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります， 

□911 


※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http://panasonic.co.jp/cs/ 

ご相談におけるお客様に関ずる情報のお取り扱いについて 

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電エグループ関係会社の TFr 当社」）は、お客様 
の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理ヴービスなどに利用させていただき 
ます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていたださます。 
また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいておりますので、 
ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正 
当な理由びある場合を除さ、第兰者に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお 
問合せは、ご相談いたださました窓□にご連絡ください。 
v _ 一 

長年ご使用のジエツトウオッシャーの点検を! 


こんな症状はありませんか 


ご使用中止 

.コードやアダプターび異常に 熱い。 
.動作中に異常な音、振動びする。 

•本体•充電アダプターび変形していた 
り、こげくさい臭いびする。 

> 

故障や事故防止のため、使用を中止 
し、アダプターをコンセントから抜 
いて、必ず販売店に点検をご相談く 
ださい。 


会員サ仆 rCLUB Panasonic」 で r ご愛用者登録」 をしてくださし、 

巧 h1:tp://dub.panasonic.jp/ 函 


※このサービスは WEB 限定のサービスです。 


保罰とアフタ I ヴ I ビス 
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〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体貼がラベル等のを意書に従った使用が態で保証期間 
内【こ故障した場合【こは、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼じなる場合じは、商品に本書を添えていただき 
お買い上げの販売店【こお申しつけ < ださい。 

(□) お買い上げの販売店【こ無料修理をご依頼【こなれない場合【こは、お 
客様ごネ目談窓□にごネ目談 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
ネ目談窓□じごネ目談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書【こ記入の販売店で無料修理をお受け【こなれない 
場合じは、お客様ごホ目談窓□にごホ目談< ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合じは原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造じよる故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取が場所の移設、輸送、落下等じよる故障及び損傷 
(八）义災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス 
害〔硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数） 
などじよる故障及び損傷 

(二）車両、船舶等じ搭載された場合じ生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用!: a 外（例えば業務用等）じ使用された場合の故障及び損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

(卜）本書じお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接お客様ごホ目談窓□などに送付した場合 
の送料等はお客様の負担となりまず。また、化張修理等を行った 
場合【こは、出張料はお客様の負担となりまず。 

5. 本書は日本国内【こおいてのみ有効でず。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切【こ保管して < ださい。 

1 . お客様ごネ目談窓□は、取扱説明書をご参照< ださい。 


修理メモ 


《お客様【こご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応及びその後の安全点横活動のために利用させていただ<場 
合がございますのでご了承< ださい。 

※この保証書は、本書【こ明示した期間、条件のもと【こおいて無料修理を 
お約束するものでず。従ってこの保証書じよって、保証書を発行して 
いる者〔保証責任者）、及びそれ!: a 外の事業者じ対するお客様の法律 
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 
【こついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ごホ目談窓 
□【こお間い合わせ< ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間じついては、取扱 
説明書をご覧< ださい。 

《 This warranty is valid only in 」 apan. 




Panasonic 


ジエツトウォツシャー巧証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡 < ださい。詳細は裏面をご参照 < ださい。 
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パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦ホ良市岡町33番地 TEL (0749)26-7890 

ご販売店様へ※巧欄は必ず記人しておミ度し < ださい。 


キ uhu 線 

























